I LAVORATORI 
HANNO GIA' 
PAGATO 


SALARIO MINIMO”. i 


In Europa cè l'hanno 22 paesimembriSù2%Z»lin Italia 
l'opposizione ha depositato 5 proposte di leggenmia 
non se nè parla. salario minimo 
tabellare 9 euro lordi l'ora- 


CASSA INTEGRAZIONE 


OGGI: stipendio 1.500leuro, assegno CIG:940 euro. 
stipendio 1500 euro, assegno 


CIG 1.350 euro. 


DISOCCUPAZIONE (NASPI) 


OGGI: stipendio medio 1.500 euro,;assegno NASPI 
1.088 euro (dal quarto mese 1.055, dal.quinto 1.023 
ecc.). : stipendio medio 1.500 
euro, assegno NASPI 1.350. 


VISITA LA NOSTRA PAGINA FB SE SEI D'ACCORDO 
"SALARIO MINIMO ANCHE IN ITALIA" CONTATTACI 


E PARTECIPA 


